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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
30 oktober 2015, kenmerk 857143-143138-0BP, houdende de herbenoeming 
van de heer drs. ing. A.H.J. Moerkamp, als voorzitter van het Zorginstituut 
Nederland 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Gelet op artikel 59 van de Zorgverzekeringswet juncto artikel 12 van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen; 

Besluit: 

Als lid, tevens voorzitter van het Zorginstituut Nederland wordt voor de periode van 1 november 2015 
tot 1 november 2018 herbenoemd: 

de heer drs. ing. A.H.J. Moerkamp 

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

E.l. Schippers 
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